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Takasi Yamazaki : On Euonymus oligospermus Ohwi 
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Fig. 1. Euonymus oligospermus Ohwi. Hinoemata, Fukushima Pref. Photo, by T. Orikasa, May 23, 1994. 
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A. Leaves 5-12cm long, 2-4.5cm wide; flowers 
5-6 mm in diam.; pedicels of 2 lateral flowers 
ca. 10mm long, pedicel of central one 4-6 mm 

long . E. oligospermus 

A. Leaves 3-8 cm long, 1.5-3 cm wide; flowers ca. 
3 mm in diam.; pedicels of 2 lateral flowers 
3-5 mm long, pedicel of central one 1-2 mm 
long . E. pauciflorus 
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